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'· ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ : ; ! 




ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


ν : ν.· ; · · ν ;7 '; : · —— ; γΟ) · 

Περί τροκοκοιήσεως όρων καί κεριορισμών.-.τών οίκοκέδων 
■ τού ρυμοτομικού σχεδίου Ναυκάκτου (Αιτωλοακαρνανίας). 

.. . , ν . ; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ'." ’ΛΙ".. '·'/ '’· " 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ·ϊ >· 

"Έχοντες ύκ’ όψει τάς διατάξεις τού άκό’17 Ιουλίου, 1923 
Ν.' Δ/τος «κερί σχεδίων' κολεών κλκ.ο,'ώς μετανενεστέρως 
έτροκοκοιήΨησαν καί συνεκληρώΨησαν καί είϊικ.ώτερον των 
άρίρων 9 καί 85Α αυτού.τού Ν.Δ. 8/1973.«κερί Γ.ΟίΚί», 
ώς έτροκοκοιήψη.διά τόύυΝ.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 803/Α) · καί 
είϊικώτερον τών άρ-3ρων 16 (καρ. 3). 17 (καρΐ 2), 21 (καρ. 
3),.22..(κα?. 3),·68 ■(καρΜ),-:69(κα.ρ. 3),.70 (καρ.. 1), 
_72 (καρ. 1 καί 3), 79.(κάρ.Ύ, 2;;3,'4'_καί 5), 80'(σαρ._1 
.καί .2) καί. 87. (αυτού ,καί,ίδόντες τήν,ΰκ’.άριί. 148/197.6 
,γνωμοϊότηιιν τού Συμβουλίου Δημοσίων /Εργων -(Τμήμα Με¬ 
λετών)-, ώς καί τάς ΰκ’.άρ.18 7/197.6 καί 439/1976 γνω¬ 
μοδοτήσεις -τού, Συμβουλίου.-της /Ιυκϊκρ ατέίαςρίκροτ άσει'. τού^ 
Ήμετέρου έκί τών Δημοσίων /ΕργωνΥ.Υκουργού,"άκεφασίσα- 
με/ καί διατάσσομειν: ’’ 

; ■' ; -.· - ·■ ·.; Άρψρον 7 1. ·κ. ~ . \ \ 

Τροκοκσιούνται οί όροι καί,κεριορισμοί ίομήσεως .τών οίκό- 
-κέδων .τού ρυμοτομικού σχεδίου- Ναυκάκτου . (Αίτώλοακαρνα 17- 
:νίας) καί καθορίζονται/κατά τομείς Α, Α1, Β1. Α2, Β2, Γ 
κα; Γ1 έμφαινομένους εις τό, ΰκο τού κροΐσταμένου τής Ύκη- 


Άρ-ίρον 2. · · - - 

. 'Όί όροι καί κεριορισμοίδομήσεως τών οίκοκέδων τών τομέων 
Α καί Λ1 ορίζονται ώς ακολούθως:" " 

, ·(.. Οικοδομικόν σύστημα ορίζεται ; το τών.κτεράγων.. ... 

2. : ν Αρτιον καί οΐκοοομήσιμον. οΐκόκεδον. θεωρείται, έκαστη 
συνεχόμενη οίκοκεδική έκτασις ώς έχει βάσει νομίμων τίτλων 
συνταχψέντων μέχρι την ημέραν - δημοσιεύσεως τού καρόντος 

..διατάγματος... ; 

3. Μέγιστον κοσοστόν καλύψεως-τών οίκοκέδων εξήκοντα 
έκί τοϊς έκατόν (60%) τής έκιφανείας αυτών. ’Εν κάση κεοι- 

. κτώσει ή καλυκτομένη έκ.ιςάνεια ,δύναται ; νά ανέρχεται μέχρι 
έννενήκοντα. .(90). μ 2 ,έφ’ όσον δεν ΰκερδαίνει τά όγδρήκ.οντα 
έκί τοϊς έκατόν (80%) τής έκιφανείας .τού οίκοκέδου. - 
- .·; 4./Γο μέγιστον ύψος τών κτιρίων, μή συνυκολογιζομένης τής 
; στέγης,·ορίζεται εις ,έκτά.,καί ήμισύ (7,50)·μέτρα.;- .· . 

Τό συνολικόν ύψος τών κτιρίων μετροΰμενον. άκό οίονδήκοτε 
.σημεΐον.τού κέριξ φυσικού, εδάφους, δεν 3,ύναται;νά όκερβή νά 
-,ύκερ6ή:τά : εννέα (9) μέτρα.,.-··;.;.-,- ·-; ,ών:ν,·.- . ·. 

5. ,α) Ό μέγιστος , έκιτρεκόμενος άριίμός τών οικοδομών 
ορίζεται εις δύο (2). ■ . . 

: ;Είς κερίκτωσιν.κλίσ.εως^ού.εδάφους.ό-άριΰμός τών-όρόφων 
.δέν.δΰναται.νά ΰκερδή Χ τόυς τρεις,(3)., - - .-;-· ,.·..· ; ~ 

• β)- Άκαγορευετάι ή κατασκευή όρόφών έν εσοχή. .-,·. Γ 
γ) /ΑνωΨεν τού άνωτάτου.έκιτρεκομένου άριψμού ορόφων 
; τών οικοδομών;άκαγορεύονται ,αί.ΰκό. τού.'άρψρου 87 -τού Ν.Δ. 
δ/1973 «κερί ;Γ.Ο.Κ.» κροδλεκόμεναι κατασκευαί. 

• ,.6.-.Ή σχέσις, υψους καί. κλάτους έκάστης όψεως άκοτελοΰ- 
σης ΙδιόΫ έκίκεδόν’δέον νά. είναι μεγαλυτέρα τής μονάδος. - 

•::;7.Γ·Ως .γραμμή; δομήσεως θεωρείται ή έν τοίς -κράγμασι 
-όφισταμένη.τοιαύτη. , . :· , 1 , 

8.· Αί : άνεγείρόμεναι οϊκοδομαί έκί οΐκοκέδων γειτνιαζόντων 
'μβ τά τείχη τής κόλεως, δέον νά άφίστανται τουτιον κατά κέν- 
τε (5) μέτρα ανεξαρτήτως σχήματος καί έμβαβού οΐκοκέδου. 

\ 9. ά) Αί οϊκοδομαί δέον νά καλΰκτωνται’δίά στέγης έκ κε- 
/ράίεών. Βυζαντινού τάκου, κροεξεχοΰσης έκ. τών' εξωτερικών 
.ορατών όψεων τού κτιρίου κατά,κεντήκοντα εκατοστά (0,50) 


•μετά τού καρόντος, ώς έν τοίς έκομένοις άρδροις: . 


β) Άκαγορεάεται άκολΰτως ή συνέχισις. τών οικοδομικών 
εργασιών, αίτινες άκολόυΨούν. τάς .τοίαυτας^τού, φέροντος όρ- 
ιγανισμοϋ καί τών 7 τοίχων κληρώσεως τού ,κτιρίου,·.έάν;κροη- 
γουμένως"δέν'εχουν^κεραιωύή αί: έργασίαι, κατασκευής τής 
στέγης τού κτιρίου. , . ' τ' - - 

γ) Άκασαι αί έξωτερικαί εμφανείς όψεις τών κτιρίων αυμ- 
κεριλαμβανομένων καί τών τοίχων άντιστηρίξεως καί κεριφρά- 
ξεως, δέον όκως κατασκευάζωνται έξ άκλής λιθοδομής άν*υ 
•έκιχρίσματος. > Γύ:.::σ;Γ’ , ' : ■ - . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Επιτρέπεται κατά την βαφην των εξωτερικών τοίχων ή Επίσης ΰζό τής άρμοδίας ώς άνω Επιτροπής δύναται νά 
ζεριωρισμενη χρησις τον λευκού χρώματος. καθοριστούν λοιπαί λεζτοιχέοειαι ώτ ζσόσ τλν διάπα^ν «; 




τοότο κατά τήν κρίσιν τής Επιτροπής Ένασκήσεως Άρχιτε 
κτον 1 /ον Έλεγχον. 


,οοομων και /.οιζων ίομι 

κών έργων (μανδρότοιχο: κλζ.). 

10. Είδικώτερον διά τον τομέα Α1 ζλήν των ώς άνω· άνα- 
φερομένων εφαρμόζονται καί αί κάτω·3ι διατάξεις: 


δ) Τά ανοίγματα ·3υρών καί παραθύρων δέον νά διατάσσων- 



κών των δώο (2) μέτρων περίπου. 

'Ι'α μεταξν αυτών ζλήρη δέον όζως έχουν διάστασιν ζλάτονς 
τοϋλάχιστον τεσσαράκοντα έκατοστά (0,40) τον μέτρον. 

ε) Τά ΰαλοστάσια δέον όζως κατασκενάζωνται ξύλινα μετά 
/αιτίων, τά δέ σκούρα αντών ξύλινα δίφυλλα, άναδιζλούμενα 
ζερσιδωτά, ταμζλαδωτά ή καί καρφωτά. 

Αί κύριαι ·3ύραι των κτιρίων δέον νά κατασκενάζωνται ξύ- 
λιναι, ώς ταμζλαδωταί ή καρφωταί. 

στ) Αί ζρο·5ήκαι τών καταστημάτων δέον νά είναι ξύλιναι. 
τά δέ ζαραζετάσματα ασφαλείας αντών ομοίως ξύλινα ταμζλα- 
δωτά ή καρφωτά. ... 

ζ) Οΐ έξώσται τών οικοδομών δέον όζως μή ΐξικνονντα: 
ν.χύ’ όλον το μήκος τής προσόψεως,'. άλλα διατάσσονται, ε! 
δννατόν, μεμονωμένως κατά κούφωμα ή άνά δύο κουφώματα 
κατά τον παραδοσιακόν τρόπον, ,άνευ ίδιαιτέρον προστεγάσμα- 
τος καί ώς άνεξάρτητα υφισταμένων τυχόν ζροστεγασμάτων 
καταστημάτων. - * - 

ϊ ·' η) Τά στηρίγματα τών ζροστεγασμάτων τών καταστημάτων 
δέον όζως κατασκενάζωνται ή ξύλινα ή σιδηρά συν-ίέτου* μορ- 


φραγματα, δένδρα κλζ.). 

?) Κατά τήν κρίσιν τής Έζιτροζής Ενάσκησε ως Αρχιτε¬ 
κτονικού Ελέγχου διατηρούνται υφιστάμενα: όψεις κτισμάτων 
ή τμήματα όψεων αυτών ή άνακατασκευάζονται όψεις ή τμή- 



ανξησις τής έζιτρεζομένης καλύψεως τού οΐκοζέδου ή τού 

συντελεστού δομήσεως αυτού. . ... _ .. 

γ) Έφ’ όσο·; κατά τήν κρίσιν τής ώς άνω Έζιτροζής κατά 
τήν υποβολήν αΐτήσεως άδειας προσθήκης ή έζισκενής οικοδο¬ 
μής τυγχάνει άζαραίτητος ή άναμόρφωσις ΰφισταμένης όψεως 
ή άρχιτεκτονικών μελών αυτής διά λόγους αισθητικής ζροσ- 
αρμογής, αί εργασία·, ανται δέον νά έκτελεσΰούν ΰζοχρεωτικώς 
ΰζό τού ιδιοκτήτου τού άκινήτου. 

’■ ' ”, ■·· ·.’ ’ ν Αρύ ρον 8. '· 

I Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τού τομέως Β1 ορίζονται 

ΙΛ Γ αν Γ, λ #λ Γ · 


. , „ , . , , ως ακολούθως: 

φης ,—κατα τα παραδοσιακα— επικαλυπτόμενα η δια κερά- · . | ·:.·,-'· , , . . 

-μων ή κυματοειδούς, λαμαρίνας, άντιστοίχως. - σύστημα ορίζεται το συνεχές.^· 

ύ) Τά κιγκλιδώματα τών εξωστών δέον όζως κατασκενά- . ~·__Ρ» ελάχιστα όρια έμβαεού και οιαστασεων τών οίκοζε- 
ζωνται σιδηρά μαύρου χρώματος καί-συνθέτου μορφής κατά τά 
ζαραδοσιακά πρότυπα." ' 


ι) Τά κονφώματα έν γένει χρωματίζονται εις μονόχρωμους 
δασείς τόνους τού καφέ σκούρου, ζρασίνον, γκρι άνοικτού καί 
κυανού σκούρου. · · ·· ·· ·· 

ια) Ή έζίστρωσις τών βα·3μίδων τυχόν εξωτερικών κλιμά¬ 
κων τών οικοδομών έζΐ κοινοχρήστων χώρων, επιτρέπεται μό¬ 
νον έκ φυσικών πλακών," άζαγορευομένου τού σχιστού μαρ¬ 
μάρου. _ ■ · - 

Κατά τήν διαμόρφωσιν. τών κοινοχρήστων χώρων έζιτρέζε- 
ται μόνον ή χρήσις φυσικών πλακών" λί-ίων ή καί σκυροδέμα¬ 
τος. , ■ ■ ■';· ’ 

ιβ) II άν ίοηίητικον κτϊσμα δέον όζως προσαρμόζεται κατά 
τάς όψεις αυτού ζρός τάς ανωτέρω διατάξεις έφ’· όσον λόγω 
•δέσεως προβάλλεται τούτο εις κοινόχρηστον χώρον. 

ιγ) Απαγορεύεται άζολύτως ή έγκατάστασις φωτεινών 
έζιγραφών «ος "καί μή φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων. 

Επιτρέπεται ή άνάρτησις ή κατασκευή μή φωτεινών·επι¬ 
γραφών έζί τών προσόψεων τών καταστημάτων, έφ' όσον τοπο¬ 
θετούνται κατ’ άναλογίαν ζρός τάς διαστάσεις καί τήν κλίμα¬ 
κα τής όψεως τού κτιρίου,· ώστε ·νά μή άλλοίούται ή μορφή 
αυτού. .· --- .· · 

ιδ) Εις περίπτωσιν καδαιρέσεως ,ζαλαιάς οικοδομής προς 
άνέγερσιν νέας, ή νέα αύτη οικοδομή" όζως κατά τήν κυρίαν 
όψιν αυτής όργανούται κατά.τό δυνατόν βάσει’τών γενικών 
άρχών όργανώσεως τού όγκου καί τής μορφής τής ζαλαιά; 
τοιαύτης άζοδεικνυομένου τούτου διά φωτογραφιών, σχέδιον 
άποτυζώσεως κλζ. 

ιε) Απαγορεύεται ή κατασκευή εμφανών τμημάτων έργου 
ΰπό τού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή * 
καί λοιπών όργανισμών κοινής ώφελείας-άνευ έγκρίσεως τής 
μορφής αυτών ύζό τής Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτο¬ 
νικού Ελέγχου. 

ιστ) Πάσα λεπτομέρεια ή τυχόν άμφισβήτησις επί τών άνω- 
τέρω άφορώσα άποκλειστικώς εις τήν μορφήν τού κτιρίου ρυ¬ 
θμίζεται υπό τής άρμοδίας Επιτροπής ’Ενασκήσεως Αρχιτε¬ 
κτονικού Ελέγχου. _ ____ 


δων εξακολουθούν νά έφαρμόζωνται τά καδερισδέντα τοιαύτα 
δι’ έκαστον τομέα δυνάμει τού άπό 22.8.1937 Β. Δ^τος «περί 
άναδεωρήσεως καί έπεκτάσεως τού σχεδίου ζόλεωσ Ναύπα¬ 
κτού») (ΦΕΚ 341/Α). ■·■'·· 

3. Ό μέγιστος έ-ιφρεζόμενος.άριδμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών ορίζεται εις τρεις (3) καί το άνώτατον ΰψος αυτών εις 
δέκα (10) μέτρα, μή συνυπολογιζομένου τού ύψους τής στέγης. 

'Τπεράνω τού ανώτατου επιτρεπόμενου άριδμού ορόφων τών 
οικοδομών, άζαγορεύονται αί ΰζό τού άρδρου 87 τού Ν.Δ. 
8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.», προβλεπόμεναι κατασκευαί. 

4. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως δύο καί δέκα εκατοστά 

(2,10). ■·· ·. :,.ν 

. 5. Αί άνεγειρόμεναι ,οίκοδομαί έζί οικοπέδων γειτνιαζόντων 

,μέ τά τείχη τής.πόλεώς δέον νά άφίστανται" τούτων κατά πέντε 
(δ) μέτρα άνεξάρτήτως σχήματος καί έμβαδού έκάστου το- 
. μ«ως.' . ’ ■· ' : ' ,· - 

0. Ώς γραμμή δομήσεως .νοείται, ή έν .τοϊς'πράγμασι ΰφι- 
σταμένη τοιαύτη. . ■ , γ- " ?" -" 

7. Πάν κτίσμα άνεγειρόμενον έζί οΐκοζέδου εχοντος ζρόσω- 
ζον.έζί οδού έμζιζτούσης έντός τού τομέως Β1 καί άζότελού- 
σης όριον μετά τού τομέως Γ δέον όπως άφίστατάι κατ’ έλά- 
χιστον έκ τής έναντι γραμμής δομήσεως όσον τον ζροδλεπόμε- 
νον, βάσει τού εγκεκριμένου-σχεδίου,.πλάτος τής οδού, διατη¬ 
ρούμενης οπωσδήποτε τής τυχόν ΰφισταμένης μεγαλυτέρσς άζο- 
στάσεως τής οικοδομής άπό τό πλάτος τής οδού. 

8. α) Αί οΐκοδομαί δέον νά καλύζτωνται διά στέγης έκ κε¬ 
ράμων, Βυζαντινού τύπου, προεξεχούσης έκ τών ορατών εξω¬ 
τερικών όψεων τού κτιρίου κατά τριάκοντα έκατουτά (0,30) 

-ίως.πεντήκοντα εκατοστά (0.50) τού μέτρου, διά κορνίζη; έκ 
.πλί)δων. τοζο νετουμέ»ων κατά τό έκφορικόν σύστημα, ή κορ- 
νίζης συμπαγούς μετά κυματίων, κατά τά τοπικά παραδοσιακά 
"πρότυπα. 

β) Απαγορεύεται άζολύτως ή συνέχισις τών οικοδομικών 
εργασιών αί όζοίαι ίζονται τών τού φέροντος οργανισμού καί 
τών τοίχων πληρώσεως τού κτιρίου έάν δέν έχη π:ραιω-3ή ή 
κατασκευή τής στέγης τού κτιρίου. 
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γ) Άπασα: 3! όξωτερικαί όραταί όψεις τού κτιρίου θά 
έπιχρίωνται διά κοινού επιχρίσματος αν ευ ιδιαιτέρας έπεξερ- 
γατίας τής επιφάνειας αύτού, επιβάλλεται δε ή διαμέρφωσις 
ί· επιχρίσματος κλπ. κορνιζωμάτων, ποραστάδων κλπ. κατά 
τά παραδοσιακά πρότυπα. 

ο) Τά κουφώματα θυρών, προθηκών (ορθογωνίων ή τοξο¬ 
τών) καί παραθύρων δέον όπως κατασκευάζωνται έπί τού αύ¬ 
τού κατακορύφου άξονος καί μέ αναλογίας (τού ορθογωνίου μέ¬ 
ρους αυτών), τουλάχιστον ύψους προς πλάτος περίπου 2:1 καί 
4:2 άντιστοίχως. 

ε) Τά υαλοστάσια τών θυρών καί παραθύρων δέον νά κατα¬ 
σκευάζονται ξύλινα μετά καϊτίων τά δέ σκούρα αυτών ομοίως 
ξύλινα περσιδωτά τού τύπου τών άναδιπλουμένων ή καί πτυσσό¬ 
μενων. Λί προθήκαι τών καταστημάτων δέον όπως κατασκευά¬ 
ζονται ξύλινα: μετά νταμπλάδων ή καί μεταλλικαί ύποχρεωτι- 
κώς χρωματισμένα: καί εις μορφάς προσεγγιζούσας τάς ξύ- 
λίνας τοιαύτας. 



οοου. 


η) Τά προστεγάσματα τών καταστημάτων ελάχιστου πλά¬ 
τους τουλάχιστον 0,80 δέον όπως κατασκευάζονται μεταλλικά 
κατά τά παραδοσιακά πρότυπα καλυπτόμενα διά κυματοειδούς 
λαμαρίνης αντίστοιχος. 

θ) Τά κιγκλιδώματα τών εξωστών δέον όπως κατασκευά¬ 
ζονται μεταλλικά συνθέτου μορφής κατά τά παραδοσιακά πρό¬ 
τυπα. 



είναι εις τόνους δαθείς καί εις αποχρώσεις τών βασικών χρω¬ 
μάτων. 



τογραφιών κλπ. 



την κρίσιν Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 

ιγ) ΙΙάν εμφανές έργον ή τμήμα σύτού κατασκευαζομένου 
ύπο τού Δημοσίου τών Ν.Π.Δ.Δ. ή λοιπών οργανισμών, δέον 
όπως τυγχάνει τής έγκρίσεως τής άρμοδίας Επιτροπής Ένα¬ 
σκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

ιϊ) Πάσα λοιπή λεπτομέρειας τυχόν άμφισβήτησις έπί τών 
ανωτέρω άφορώσα άποκλειστικώς'είς^τήν μορφήν τών κτιρίων 
ρυθμίζεται ύπο τής Επιτροπής Ένασκήσεως_1Αρχιτικτον:κού 
Ελέγχου. Όμοίως ύπο τής αύτής Επιτροπής δυ?5τ*^νά κα- 
θορισθή πάσα λοιπή λεπτομέρεια ,ώς προς τήν γενικήν συν-—~~ * ν η 2 _ τ “ 73 λ^ιπά εφαρμο,ονται αι ίιατααεις του Λ. Δ/τος 

θεσιν τών όψεων διά τάς περιπτώσεις προσθηκών επεκτάσεων «η - ^ ϋ'/’ ' ετροποποιηυη δια του Ν. Δ/τος 

καί επισκευών υφισταμένων κτιρίων 


3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως τών οικοπέδων εξήκοντα 
έπι τοίς εκατόν (00%) τής επιφάνειας αύτών. 

Έν πάση περιπτώσει ή καλυπτομένη επιφάνεια δύναται νά 
ανέρχεται μέχρι ένενήκοντα (00) μ 2 έφ’ όσον δεν υπερβαίνει 
τά ογδοήκοντα έπί τοΐς εκατόν (80%) τής επιφάνειας τού οι¬ 
κοπέδου. 

4. 'Ο μέγιστος επιτρεπόμενος άριθμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών ορίζεται εις δύο (2). 

5. α) Αΐ οίκοδομαί δέον νά καλύπτωνται διά στέγης εκ κε¬ 
ράμων Βυζαντινού τύπου. 

β) Απαγορεύεται ή συνέχισις τών οικοδομικών εργασιών, αί 
όποίαι έπονται τών τού φέροντος οργανισμού καί τών τοίχων 
πληρώσεως τού κτιρίου, εάν δεν έχη περαιωθή ή κατασκευή 
τής στέγης τού κτιρίου. 

Άρθρον 5. 

1. Ώς οικοδομικόν σύστημα τών οικοπέδων τού τομέως Β2 
ορίζεται τό συνεχές. 

2. Ό μέγιστος επιτρεπόμενος άριθμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών τού ώς άνω τομέως Β2 ορίζεται εις τρεις (3) καί τό 
άνώτατον ύψος αύτών εις δέκα (10) μέτρα μή συνυπολογιζομέ- 
νου τού ύψους τής στέγης. 

3. Ό μέγιστος συντελεστής δομήσεως τών οικοπέδων αύτού 
ορίζεται εις δύο καί δέκα εκατοστά (2,10). 

4. Αί οίκοδομαί δέον νά καλύπτωνται διά στέγης έκ κερά¬ 
μων Βυζαντινού τύπου. Απαγορεύεται ή συνέχισις τών οικοδο¬ 
μικών εργασιών, αί όποίαι έπονται τών τού φέροντος οργανι¬ 
σμού καί τών τοίχων πληρώσεως τού κτιρίου, εάν δεν έχη πε¬ 
ραιωθή ή κατασκευή τής στέγης τού κτιρίου. 

δ. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τού άπό 22. 
8.1937 Β. Δ/τος «περί άναθεωρήσεως καί έπεκτάσεως τού 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου» (ΦΕΚ 341/Α). 

Άρθρον 0. 

1. Ώς οικοδομικόν σύστημα τών οικοπέδων τών τομέων Γ 
καί Γ1 ορίζεται τό συνεχές. 

2. Ό μέγιστος επιτρεπόμενος άριθμός ορόφων τών οικοδο¬ 
μών τών ώς άνω τομέων Γ καί Γ1 ορίζεται εις τέσταρες (4). 

3. Ό μέγιστος συντελεστής δομήσεως τών οικοπέδων αύτών 
ορίζεται εις δύο καί τεσσαράκοντα έκατοστά (2,40). 

4. Βΐδικώτερον εις τόν τομέα Γ επιβάλλεται ή ύποχρέωσις 
κατασκευής στέγης έκ κεράμων Βυζαντινού τύπου. 

δ. Απαγορεύεται ή συνέχισις τών οικοδομικών εργασιών, αί 
όποίαι έπονται τών τού φέροντος οργανισμού καί τών τοίχων 
πληρώσεως τού κτιρίου έάν δέν έχη περαιωθή ή κατασκευή 
τής στέγης τού κτιρίου. 

δ. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τού άπό 22. 
8.1937 Β. Δ/τος «περί άναθεωρήσεως καί έπεκτάσεως τού 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου» (ΦΕΚ 341/Α). 


Άρθρον 7. 

Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξεις του Ν. Δ/τος 


Άρθρον 4. 

Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τών οικοπέδων τού τομέως 
Α2 ορίζοντα: ώς άκολούθως: 

1. Οικοδομικόν σύστημα τό τών πτερύγων. 

2. Ώς έλάχιστα όρια έμβαδού καί διαστάσεων τών οικοπέ¬ 
δων εξακολουθούν νά έφαρμόζωνται τά καθορισθέντα τοιαύτα 
δυνάμει τού άπό 22.8.1937 Β. Δ/τος «περί άναθεωρήσεως καί 
έπεκτάσεως τού σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου» (ΦΕΚ 341/Α). 


205/1974 (ΦΕΚ 363/Α). 

Εις τόν αυτόν έπί τών Δημοσίων Έργων Υπουργόν, άνα- 
τίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άθήναις τή 20 Ιουλίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Περί αναστολή; τών οικοδομικών εργατών ί!ς την έντος καί 
έκτος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχήν τού 
Δήμου Θηβών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει τάς διατά-εις τού άπό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», ώς μεταγενεστέρους 
έτροποποιήύησαν καί συνεπληρώ*2ησαν καί είδικώτερον τού 
άρίρου 8 αυτού, καί τού άπό 0.4.1971 Β. Δ/τος «-ερί συμ- 
πληρώσεως τής παραγράφου 7 τού άρύρου 19 τού άπό 3.4.29 
Ν. Δ/τος «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Κράτους» 
(ΦΕΚ 81 /Δ') ώς τούτο διετηρή-ϋη έν ίσχύι διά τού άοίρου 
128 τού Ν. Δ/τος 8/1973 «περί ΓΟΙν» καί ΐδόντες τήν ύπ’ 
άριί*. 04/1970 πράξιν τού Δημοτικού Συμβουλίου Θηβών την 
ύπ’ άριΰ. 393/1970 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων (Τμήμα Μελετών), ώς καί την ύπ’ άρι·3. 397/1970 
γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τού 
ΊΙμετέρου έπί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, άπεςασίσα- 
μεν καί διατάσσομεν: 


'Λρ·5ρον μόνον. 

"Απαγορεύονται έπί έςάμηνον αί οικοδομικά» εργασία: και 
ή χορήγησις οικοδομικών αδειών εις την έντός καί έκτος τού 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν τού Δήμου Θηβών, 
ώς αύτη έμοαίνεται περικλειομένη διά κυανής γραμμής καί 
ύπό στοιχεία 1—2—3—4—3—(λ—7—8—9—10—11—12 
—13—14 καί 1 εις τό ύπό τού Προϊεταμένου τής Υπηρεσίας 
Οικισμού τε·5εωρημένον διά τής ύπ’ άρι·3. Ε. 22343/1976 
πράςεως αύτού σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα ύπό κλίμακα 
1 ιδ.ΟΟΟ, ούτινος συνοπτικόν άντίτυπον δημοσιεύεται μετά τού 
παρόντος. 

Εις τόν αύτόν έπί τών Δημοσίων Έργων Υπουργόν, άνα- 
τίνεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεειν τού παρόντος Δια» 
τάγματος. 

Έν Ά·3ήναις τή 13 Ιουλίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΎΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΛΗΜΟΖΙΟΝ ΕΡΓΛΝ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
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